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नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15 , 2020 / भाद्र 24 , 1942 
NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 15 , 2020 / BHADRA 24 , 1942 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( औषध विभाग) 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 2020 
का.आ. 3147 ( अ ).- भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , औषध विभाग, राष्ट्रीय औषध 
मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचनाएं का.आ. 2668 ( अ ) तारीख 16 अगस्त , 2017 , का . आ . 
3987 ( अ ) तारीख 13 अगस्त , 2018 , का.आ. 2934 ( अ ) तारीख 13 अगस्त , 2019 , और का.आ. 2768 ( अ ) 
तारीख 14 , अगस्त 2020 को जारी रखते हुए, जो कि डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी घुटना 
प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण ( इम्प्लांट) के अधिकतम मूल्यों को नियत / संशोधित 
करने से सम्बंधित है , एतदद्वारा घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण हेतु लागू 
अधिकतम कीमत 15 सितंबर, 2021 तक बढाई जाती है । 

2. दिनांक 16 अगस्त , 2017 की अधिसूचना का . आ 2668 ( अ ) की टिप्पणियां (ख) से ( न) इस आदेश 
के जारी होने के दौरान से लागू होंगी। 
[पी.एन./ 210 /78/ 2020 / एफ / फा . सं .8 (78 )/2020/डी.पी/एनपीपीए/डीवी- II] 

रतन कुमार खटवानी, संयुक्त निदेशक 
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MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 


( Department of Pharmaceuticals ) 


(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ) 


ORDER 


New Delhi , the 15th September, 2020 


S.O. 3147 ( E ) .— In continuation to the Notifications issued by National Pharmaceutical Pricing 
Authority , Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India 
vide S.O. 2668 ( E ) dated 16th August , 2017 , S.O. 3987 ( E ) dated 13th August , 2018 , S.O. 2934 ( E ) dated 
13th August , 2019 and S.O. 2768 ( E ) dated 14th August , 2020 regarding fixation / revision of ceiling prices 
of the orthopedic Knee Implants for Knee Replacement System issued under Para 19 of the DPCO , 2013 , 
the ceiling prices as applicable to the orthopedic Knee Implants for Knee Replacement System are hereby 
extended up to 15th September, 2021 . 


2 . The Notes (b ) to ( t) of the Notification S.O. 2668 ( E ) dated 16th August , 2017 shall 
remain in force during the currency of this order. 


[PN /210 / 78 /2020 / F. No. 8 ( 78 )/2020/D.P./NPPA-Div.-II ] 


RATAN KUAMR KHATWANI, Jt. Director 
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